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Sangu 


Lo sangu es una lenga banto parlada en Tanzania. 
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Lengas bantos 

Localizacion 


sangu 

Lo sangu es parlat dins la region Mbeya, en Tanzania. 

Classificacion 

ISO 639-3 

Estatut oficial 

sbp (http://www.sil.org/is 
o639-3/documentation.a 
sp?id=sbp) (en) 


Lo sangu es classat per Nurse (1979, 1988) dins un grop banto tèrras nautas del sud, que ne'n fan partida 
tamben lo pangwa , lo hehe, lo kinga , lo kisi, lo wanji e lo bena^. 


Escritura 


l'alfabet sangu es: 

a, aa, b, d, e ee, f, h, i, ii, j, k, kh, 1, m, mb, mf, n, nd, ng, ng' [qj, nj, nk, ns, nsh, ny [jlj, o, oo, p, s, sh, t, u, 
uu, V, w, y— 


Las vocalas longas son escrichas dobladas. 
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■ (en) anomnim, s. d., Alfabet sangu (http://sangulanguage.com/sites/www.sangulanguage.co 
m/files/uploads/Ni%20rahisi%20kusoma_Sangu_2017.pclf), SIL International. 

■ (en) Michelle Elizabeth Morrison, 2011, A Reference Grammar of Bena (https://scholarship.ri 
ce.edu/bitstream/handle/1911/70359/MorrisonM. pdf?sequence=l&isAllowed=y), tèsa, 








Houston, Rice University. 


Ligams extèrnes 

■ (en) Nandaya Vasangu (http://sangulanguage.com/en/home-page) 
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